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SUMMARY: Reproductor system and copulatory organs in males of Cupesidae (Coleoptera, 
Archostemata). 


A morphological study of the male reproductor system and copulatory organs 
is made for the first time in Cupes latreillei Solier, Tetraphalerus wagneri Water- 
house and T. Bruchi Heller. Clear and important differential characteres were 
found at both epecific and generic level. 


Dentro del orden Coleoptera, la familia Cupesidae, única dentro del sub- 
orden Archostemmata, representa el grupo viviente más arcaico; aparece en 
el Pérmico inferior y llega a nuestros días sin variantes en su evolución. 

En la actualidad en la región neotropical se encuentran representados 
tres géneros: Paracupes Kolbe (Brasil), Cupes Fab. con la especie C. latreillei 
Solier (Chile y Argentina) y Tetraphalerus Waterhouse con dos especies, T. 
bruchi Heller (Argentina) y T. wagneri Waterhouse (Brasil y Argentina). 

Estimamos innecesaria una descripción de nuestras especies de Cupésidos 
por cuanto Monrós en su trabajo sobre “Las especies argentinas de Cupedidae” 
hace un profundo estudio de la morfología, ubicación sistemática y distribu- 
ción; por ello como un complemento a ese trabajo, se realizó por primera 
vez el estudio de las estructuras genitales del macho, no así de hembras por 
no tener ejemplares de este sexo; se ha estudiado además, también por vez 
primera, los órganos de reproducción masculinos, haciendo así un aporte al 
conocimiento de su anatomía interna totalmente desconocida hasta el momento. 


Técnica empleada 


Para realizar el estudio del sistema reproductor masculino se debe separar 
totalmente el abdomen del tórax pues los testículos llegan aproximadamente 
hasta el ler. segmento abdominal, Por tratarse de material conservado, fue 
necesario colocarlo en cloral lacto-fenol durante 24 horas para distender los 
tejidos, luego se separó la parte esternal de la tergal cortando longitudinal- 
mente por las líneas pleurales y así dejar al descubierto el sistema repro- 
ductor. Este es relativamente simple en los dos géneros estudiados Cupes y 
Tetraphalerus pero se notan diferencias manifiestas en los mismos. Diferencias 
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a nivel específico no han podido verificarse por cuanto el género Cupes com- 
prende una sola especie, y de las dos especies de Tetraphalerus, bruchi y 
wagneri solo se estudió esta última de donde se pudo extraer sin dañar el 
sistema reproductor, posiblemente por tratarse de ejemplares de mayor tamaño 
que bruchi; en cuanto los órganos de copulación nos ofrecen buenos carac- 
teres diferenciales tanto a nivel genérico como específico. 


Sistema reproductor de COLEOPTERA ARCHOSTEMATA 


El sistema reproductor masculino de Coleoptera-Archostemmata es muy 
simple, los testículos, igualmente que en los Adefagos, pertenecen al tipo 
“tubuloso” de Jeannel, es decir formados por un largo y fino tubo apelotonado, 
luego se continúan en los canales deferentes que unidos forman el ducto eya- 
culador, en los canales deferentes desembocan las glándulas accesorias. Los 
órganos de copulación pertenecen al tipo “trilobulado”, con los parameros 
laterales y el aedeagus en forma de medio tubo y no sufren rotación de 90° 
característica de Adefagos. 


Sistema reproductor y órganos de copulación de CUPES LATREILLEI Solier 


El abdomen de Cupes Fab. presenta siete esternitos visibles bien escle- 
rificados, salvo el 1% que es pequeño y membranoso, el 2% y 3% unidos, del 
49 al 6% normales y el 7% alargado de forma cónica; las escamas están dis- 
puestas en franjas en las partes anterior y posterior de cada esternito, excepto 
en el último que lo cubren totalmente. El 8% y 9% segmentos invaginados, 
el 92 muy transformado y reducido, de forma elipsoidal, constituye el segmento 
genital (fig. 1 y 2). Los tergitos, en número de ocho, totalmente membra- 
nosos. 


En el género Cupes Fab. los testículos (t) se presentan tubuliformes, 
arrollados sobre sí mismos forman un ovillo laxo; basalmente el tubo se en- 
sancha, describe una media vuelta constituyendo los canales deferentes (c. d.), 
que al unirse forman el ducto eyaculador (d.ey.). De la cara ventral del 
ducto en la parte basal nace un par de vesículas seminales (v.s.), las que 
desembocan en el mismo, por medio de un pequeño orificio lenticular; siempre 
en la cara ventral del ducto pero en posición superior con respecto a las 
vesículas, desembocan las glándulas accesorias (g.ac.), representadas por un 
par de gruesos cuerpos glandulares, situados a ambos lados del ducto eyacu- 
lador; éste penetra por el orificio basal del aedeagus (aed.), lo recorre en 
sentido longitudinal constituyendo el endofalo (end.) (= saco interno), apa- 
reciendo por el orificio apical, situado ventralmente. La armadura del endofalo 
(ar.end.) está representada por una única placa rectangular, 'esclerozada, 
situada muy distalmente, asomando por el ápice del aedeagus (fig. 3). 


Los parameros (pr.) son valviformes, amplios en su parte basal, se afinan 
gradualmente, terminando en agudo ápice convergente, en forma de uña. En 
vista dorsal, la base presenta una profunda escotadura que, en contacto con 
la del paramero opuesto, forman un amplio orificio por donde asoma la base 
del aedeagus y penetra el ducto eyavulador (fig. 4-5-6). 

El órgano copulador forma un medio tubo, abierto ventralmente en toda 
su longitud, abertura que se amplía en el ápice. Basalmente termina en dos 
apófisis alargadas, internamente cóncavas; apicalmente lleva un par de procesos 
unguliformes divergentes (fig. 7). 
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Cupes latreillei Solier. Fig. 1: segmento genital (IX). Fig. 2: segmento VIII. Fig. 3: 
sistema reproductor macho y aedeagus (vista ventral), (aed.): aedeagus; ar. end.: 
armadura endofalo; c.d.: armadura endofalo; c. d.: canal deferente; d. ey.: ducto 
eyaculador; end.: endofalo; g. ac.: glándulas accesorias; t.: testículo; v. s.: vesícula 
seminal). Fig. 4: paramero (vista dorsal). Fig. 5: órganos de copulación (vista 
dorsal). Fig. 6: órganos de copulación (vista lateral). Fig. 7: aedeagus (vista dorsal) 
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Esta descripción se ha hecho en base a la única especie que comprende 
el género Cupes, C. latreillei. 


MATERIAL ESTUDIADO: Los seis eejmplares estudiados son de Santiago 
(Chile), pero Monrós, en su trabajo menciona la especie como localizada en 
la provincia de Mendoza (Argentina). 


Sistema reproductor y órganos de copulación de TErRAPHALERUS BRUCHI 
Heller y T. wacnerr Waterhouse 


El abdomen de Tetraphalerus Waterhouse presenta 6 esternitos seme- 
jantes en forma y tamaño, el 7% cónico, pero menos que en el género Cupes, 
las escamas se disponen en toda la superficie del segmento sin formar franjas. 
El 8? y 99 (figs. 8-13) invaginados, este último transformado en segmento 
genital (figs. 9-14). En el caso de que existan diferencias específicas, en el 
sistema de reproducción de Tetraphalerus Waterhouse, éstas no pudieron estu- 
diarse, puesto que sólo estaban en condiciones de serlo los órganos de repro- 
ducción en T. wagneri. Los órganos de copulación fueron estudiados en ambas 
especies, habiendo hallado diferencias específicas importantes. 

En el género Tetraphalerus Waterhouse los testículos están representados 
por un fino tubo, de gran longitud, formando un apretado ovillo con numerosas 
cireunvoluciones; los canales deferentes se continúan directamente del tubo 
testicular; en la parte basal se ensanchan levemente formando las vesículas 
seminales, luego continúa el ducto eyaculador; las glándulas accesorias desem- 
bocan en el nacimiento de los ductos deferentes (fig. 10). 

Los órganos de copulación se asemejan en ambas especies, pero presentan 
diferencias que permiten reconocer fácilmente los mismos. 

La falobase (f.b.) es más o menos rectangular en las dos especies; los 
parameros alargados, valyiformes; en T. wagneri presentan el ápice fino y 
alargado, y digitiforme en y T. bruchi. Las diferencias más marcadas se encuen- 
tran en el aedeagus; en ambas especies se presenta en forma laminar con 
los bordes laterales vueltos hacia la cara ventral, el ápice romo. En T. wagneri 
lateralmente se presenta levemente curvado en su parte media y el endofalo 
laminar, abierto en su cara ventral. En T. bruchi, en vista lateral, la curva- 
tura es más pronunciada y la parte distal lleva pequeñas protuberancias, el 
ápice recto, el endofalo tubular (figs. 11, 12, 15, 16). 


MATERIAL ESTUDIADO: Tetraphalerus wagneri Waterhouse, Santiago del 
Estero, Río Salado, Wagner col., 2 ej.; Santiago del Estero, Beltrán 10/1941, 
Maldonado Bruzzone, col., 1 ej.; Chaco, El Pintado 5/1959 Ronderos-Bach- 
mann, García col., 2 ej.; Santiago del Estero, Icaño, 18 ej. Tetraphalerus bruchi 
Heller, Córdoba-Calamuchita 12/138, 1 ej; La Rioja, 4 ej.; Santiago del 
Estero, Icaño, 2 ej.; La Rioja, Patquía, 1 ej. 


Conclusiones 


Estudiando el sistema reproductor ¿ de Cupes Fab. y Tetraphalerus Wa- 
terhouse se ha llegado a la conclusión de que las estructuras genitales internas 
nos suministran caracteres diferenciales notables e importantes a nivel gené- 
rico, y los órganos de copulación a nivel genérico y específico, 











Tetraphalerus wagneri Waterhouse. Fig. 8: segmento VIII. Fig. 9: segmento genital (IX). 


Fig. 10: sistema reproductor macho y aedeagus (vista ventral), (aed.: aedeagus; c. d.: 
canal deferente; d. ey.: ducto eyaculador; end.: endofalo; gl. ac.: glándulas accesorias; 
t.: testículo; v. s.: vesícula seminal). Fig. 11: órganos de copulación (vista ventral), (pr.: 
paramero; aed.: aedeagus). Fig. 12: aedeagus (vista lateral), (end.: endofalo). 
Tetraphalerus bruchi Heller. Fig. 13: segmento VIII. Fig. 14: segmento genital (IX). 
Fig. 15: órganos de copulación (vista ventral), (fb.: falobase; end.: endofalo). Fig. 16: 
aedeagus (vista lateral) 
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Í 


DIFERENCIAS GENÉRICAS: 


Cupes Fab. l Tetraphalerus Waterhouse 
\ 

Testículos: en forma de ovillo laxo en forma de ovillo compacto 
Ductos deferentes: ensanchados tubuliformes, finos 
Vesículas seminales: piriformes, amplias levemente ensanchadas 
Ducto eyaculador: normal normal 
Glándulas accesorias: gruesas alargadas 
Aedeagus: en forma de medio tubo laminar 
Apice aedeagus: uñas divergentes romo 
Endofalo: con armadura sin armadura 
Paramero: valviforme, ápice unguiliforme con- valviforme, ápice digitiforme, 

vergente romo. 


DIFERENCIAS ESPECÍFICAS: 


En base al sistema reproductor no han podido verificarse, por cuanto el 
género Cupes Fab. comprende una sola especie y de las dos únicas que 
forman Tetraphalerus Waterhouse solamente el material de T. wagneri Wa- 
terhouse estaba en condiciones de ser estudiado. Las diferencias a nivel espe- 
cífico se estudiaron en base a órganos de copulación de T. wagneri Water- 
house y T. bruchi Heller, diferencias que pueden apreciarse en parameros, 
aedeagus, endofalo y que han sido detalladas en los esquemas correspondientes. 
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